KAZIMIERZ WILCZYŃSKI 


zeń I, raku nelytyny, 


przeżywszy lat 21, po długiej a dolegliwej chorobie opatrzony śś. Sakramentami zasnął w Panu d. 13 Kwietnia 1875 r. 


Stroskane rodzeństwo zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego na wyprowadzenie zwłok 
w dniu 15 b. m. to jest we Czwartek o godzinie 3 po południu z kościoła św. Łazarza na Wesołej 


na cmentarz. 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 15 Kwietnia w wymienionym kościele, o godz. 9 rano. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. _ 


